MUNKEGATA 



Nr. 1 Klasse - 

2 A FREDET 

3 

>+ A FREDET 

6 B FREDET 

8 A FREDET 

9 C 
11 C 
13 C 
15 B 
17 C 
19 C 
23 A 
26 

27 C 



30/32 
33 

3^-36 

39 
if1 

hh (tillagt ^2) 
if6 

^8 (revet) 



50 c 

52 c 

5>+ c 

56 c 

58/60 c 

62 c 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Uate 1 1 ti_ii.iv t; ^ et L-tJii nr. i 




Betegnelse T,i Hh .i. 

i v cl LI I 1 LI ^ (J L 




Eier 1970 Trondheim kommune 




Takst kr. 3 000 000 Areal tomt 5^73 m\ bygninger 


nr 


Bruk Rådhus 




Oppfort 1897-99 tidligst senest omkring 


KJEMI 

Cjcto hrann 1 70H Tii4lina r a hrannar 1 ti O 1 

oisie orann > / iiangere oranner ' i 


MIMI 


Byggherre Den tekniske Læreanstalt 


Oppr. bruk Skole 


Arkitekt Solberg & Christensen 




Plantype 




Hovedmål 65x11 + fløyer 


Etasjer 3$ + kjeller og loft 


Grunnmur Huggen stein 


Kjeller under hele. 


Vegger Pusset tegl 




Tak Valmtak 




Eksterior Fremskutt midtpart, rik portalomramming. Minnetavle 


over Cicignon. 




interiør Pompøs trappehall. 




Gårdsplass, Parkanlegg 1928. 




uthus 




Ombygging 




1912 Forandringer ved kommunens overtagelse. 


1929 Fasaden ombygget, sidef løyene forhøyet. 


1950 




Tegninger, oppmålinger 




I896 originaltegninger BA 




1912 BA 




1915 BA 




1950 planer for utvidelse BA 




Oppført som teknisk skole på 


Ønskelige forandringer 


tomten til den tidligere Roll- 




gården, revet 1895. Senere overta 


tt 


av kommunen, rådhus fra 1930. 




Husets målestokk er uheldig i 


Omgivelser 


forhold til Domkirken og den 


positive, men skjemmes av 


øvrige bebyggelse i Munkegaten. 


bygningen. 




Vedlikeholdstilstand A 




Antikvarisk tilstand C 




Arkitekturvurdering C 




Miljøvurdering D 




Prioritering D 




Dafo 16.3.1972 




Sign L R 



Gate 

Eldre bilder Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Munkegaten nr. 2 
Det militære brødbakeri 






Eier 1970 
Takst kr. 1 
Bruk 


Staten 
800 ooo 
Kontor 


Areal tomt m* bygninger 


m ; inklusive nr. k og 


O 


Oppfort 


1809 


tidligst senest 


omkring 




KJENT 

Siste brann 1 699 


Tidligere branner 1 68 1 


«HTM1 




Byggherre 
Arkitekt 


Staten 
Kaptein 


W.N.Gedde 


Oppr. bruk Militært bakeri 





Plantype 


Rektangulær, midtgang 






Hovedmål 


19x31,5 




Etasjer 1 + loft 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset 
Pusset 


stein 
tegl 


Kjeller mot Munkegaten 
18x7 m, hvelvet, c. 10, 


5 


Tak 










Eksteriør 


Grovpusset fasade, empire-portal med joniske søyler. 





Interiør 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

før 1900 Huset forlenget, inngangen flyttet til Bispegaten. 
192^ Forskjellige forandringer. Inngangen flyttet til- 
bake til Munkegaten. 
1956-58 Forandringer i 2. etg. Møterom, kontorer, toalet- 
ter og mørkerom. 



Tegninger, oppmalinger 

Originale \.ygningstegninger i Statsarkivet. 
1907 planer, snitt, fasader, BA 
1920 planer, snitt, BA 
1923 fasade mot Munkegaten, BA 
1956 loftsplan, BA 



Tomten var bisperesidens til 
brannen i 1699. Ubebygget i over 
hundre år. Kjøpt av militær- 
etaten i 1805 for å bygge bakeri 
og exercerhus. Godt bevart empiré-Ømgiveiser 



Ønskelige forandringer 



bygning, meget fin avslutning av 
Munkegaten. 



positive 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand J) 

Arkitekturvurdering A 

Miljovurdering A 



Priori'ering 



A 



Fredet 



Dato 17.3.1972 
Sign LR 



Gate 



Munk ega ten 



Eldre bilder 

Prospekt av A.Schiølberg 1810 
Munkegt. 2, k og 8. NE 



Foto 

, Lystrykk etter foto av 
E. Olsen. THF 



Littg-atg Noach . Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1 850. 

P.Schøning: Træk av Trondh jerns topografiske historie. IX 
Grimelund og Vallem: Katalog 1926. 



Kilder 

Branntakst 1807, 1 81 6 . 



Tidligere bygning Bisperesidens 
brent/revet 1699 



Kultur-, personalhistorie . 

Bisperesidens etter reformasjonen. Grunnen txlhørte stiftet 

til 1805- 



Reguleringsplan 625 
Til hinder 

for bevaring? Nei 



Byggelinjer i samsvar med nåværende 
bebyggelse . 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Ga,e Munkegaten nr 3 
Betegnelse 


Eien970 Møller, Jac. /Bjarne, fra 1970 
Takst kr. 175 0°° Areal tomt k^}8 m! bygninger 
Bruk Forretning, bolig, verksted. 


Bjørn Møller. 

m 1 


Oppfort tidligst senest 


omkring 1 gQQ 


KJ£N1 

Siste brann 1 708 Tidligere branner 1 68 1 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype Midtgangsplan med dobbeltrom, 


kjøkken 1 sidefløy. (Oppr. 


Hovedmål 13x7 + sidefløy 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein 

vegger Tømmer, stående panel. 


Kjeller under deler av huset 
og sidefløyen. 


Tak Saltak, tegl. 




Eksteriør Livligf p i as tisk fasadeutstyr 


, Pseudo-rokokko med gesims 



bevart av det opprinnelige empire-utstyret . 

Interior 

Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1900 Trappehus i mur. 

1912 Sidefløy i mur, butikkf asade . 



Tegninger, oppmålinger 

1900 Planer. BA. 
1912 Planer. BA. 

1912 Fasade 1:50, situasjonsplan 1:500. BA. 



Interessant fasade fra århundre- 
skiftet. Overraskende innslag i by- 
bildet, i et miljø som er sterkt 
forandret . 



ønskelige forandringer 
Skrift og skilting harmo- 
nerer dårlig med fasade- 
utstyret . 



Omgivelser 



likegyldige , 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering Jj 

Miljøvurdering C 

Priori'ering JJ 



Dato 17.3.1972 
Sign LR 



Gate 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr k 
Betegnelse Exercerhuset . 


Eier 1970 Staten 

Takst kr. 000 Areal tomt nr. bygninger 
Bruk 


m ? Se Munkegt. 2. 


Oppfort 1805-06 tidligst senest 


omkring 


«Jf NI 

Siste brann 1 699 Tidligere branner 1 68 1 




Byggherre Mi li tære ta ten 
Arkitekt w.N.Gedde (?) 


Oppr. bruk Exercerhus 


piantype Rektangulær hall, inngang på midten av begge langsider. 


Hovedmål 32x15 


Etasjer 1 


Grunnmur Pusset stein 

vegger Bindingsverk, stående panel. 


Kjeller Ingen 


Tak Saltak med svai, tegl. 




Eksteriør Empire portal, segmentf ormet overstykke. 
Nye vinduer etter eldre modell. 
Synlig takkonstruksjon. 

Interier 


Gårdsplass, 
Uthus 




^O 9 ?'" 9 Vinduer og dør skiftet. 
1926 Vinduer og dør skiftet igjen, 
de opprinnelige. 


de nye etter mønster av 


Tegninger, oppmålinger 

1907 Plan, snitt, fasade. BA. 
1925 Fasade. BA. 


Tomten kjøpt 1805, tidligere bispe- 
residens. Kfr. Munkegt. 2. 
Arkitekten kan være Kaptein 
W.N.Gedde, som for nabohuset. (KGN) 
Godt bevart, fint innslag i miljøet 


Ønskelige forandringer 


, Omgivelser po si tive . 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering A 
Miljøvurdering A 




Priori'ering A Fredet. 




Dato 19.3.1972 
Sign LR 



Gate 



Munk ega ten 



Eldre bilder 

Prospekt av A.Schiølberg 1810, 
Munkegaten 2, k, 8, NK. 




Litteratur 

Grimelund og Wallem: Katalog 1926 

P.Schønning: Træk av Trondhjeras topografiske historie IX. 
K.A.Noach's: Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1850 



Kilder Branntakst 1807 



Tidligere bygning Bi sper e sidens . 
brenUMMH 1899 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 625 
Til hinder 

for bevaring? De 1 vi S . 



Indre byggelinje k m innenfor gårds- 
fasaden. 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr. 6 
Betegnelse TJnderof f icerskolen 


Eier 1970 Staten. 

Takst kr. 000 Areal tomt m* bygninger 
Bruk Befalsskole. 


m' Se Munkegt. 2 


Oppfort ifin.i(! tidligst senesl 


omkring 


KJENT 

Siste brann 1699 Tidligere branner 1681 


ANTATT 


Byggherre Militæretaten 
Arkitekt W.N.Gedde 


Oppr. bruk Det militære vare- 
depot . 


piantype Midtgangsplan , dobbeltrom. 




Hovedmål 30x1 1 


Etasjer 2 + loft. 


Grunnmur Stein, puss. 

Vegger Tømmer, stående panel. 
TaK Saltak, skifer. 


Kjeller 


Eksteriør Enkelt f asadeutstyr , portal og vinduer av nyere dato 
i empirekarakter. 


Interior 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1925 Utgravning av kjeller (?) med 
1955 Ominnredning i 2. etasje. 


bad og wc. 


Tegninger, oppmålinger 

Udat. Planer, sign. Karl Garberg. 
1920-22 Planer, snitt fasader. BA. 
1925 Kjellerplan, snitt. BA. 

19^3 Plan 2. etasje med endringsforslag. BA. 


Tomten tilhørte den eldre bispe- 
residens, brent 1699. Øde tomt til 
militæretaten overtok i 1810. 
Nøktern militærarkitektur i empire- 
stil. Slutter seg fint inn i rekken 
av offentlige bygninger øverst i 
Munkegaten. 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser 

positive. 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A 




Prioritering g Fredet. 




Da«° 19.3.1972 
Sign LR 



Gate 



Munkegaten 



Eldre bilder 

Schiølbergs prospekt 1810 viser 
tomten ennå ubebygget. 
Akvarell av C.H.Geelmuyden 1 8 1 4 , 
kopi THF. 



Foto 



Litteratur 

K.G.Noach: Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1850. 
P.Schønning: Træk av Trondhjems topografiske historie IX. 
Grimelund og Wallera: Katalog 1926. 

A. Todal: Underof f icersskolen i Trondheim 180^-1830. 



Kilder Branntakst 1816, 1827. 



Tidligere bygning Bi speresidens . 
brent#jrvjitx 1 699 

Kultur-, personalhistorie 

Brukt som befalsskole uavbrutt siden oppførelsen. 



Reguleringsplan £ 2 5 Byggelinjen tilsvarer nåværende bebyggels» . 

Til hinder 

for bevaring? Nei. 
Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr. 8 
Betegnelse Katedralskolen 


Eier ig70 Staten 

Takst kr.3. 000. 000 Areal tomt 3628 m'. bygninger 
Bruk okuic 


m 1 


Oppfert 1784-87 tidligst senest 


omkring 


KJEHl 

Siste brann 1681 Tidligere branner 




Byggherre Den latinske skole 
Arkitekt C. F Harsdorff 


Oppr. bruk Skole og lokaler for 
Videnskabsselskabet. 


piantype Rektangulær, midtgang og dobbeltrom. Midtsal i 2. etg. 


Hovedmål 48 X 13 


Etasjer 2 + loft 


Grunnmur Pusset Stein 

vegger Tegl (lite format) 


Kjeller To små hvelvede 
kjellere c. 9,5. 


Tak Valmtak, glasert tegl. 





Eksterier Fremhevet midtparti med rundbuet portal, overlys. 

Midtpartiet har vindusomramming , ellers enkelt utstyr. 



intehor Klassisisme. Festsal i 2. etg., en del opprinnelig 
innredning . 

Gårdsplass, Innkjorsel gjennom port fra Erling Skakkes gt. 

Uthus 
Ombygging 

1948 Toaletter innredet i kjellerne. 



Tegninger, oppmålinger 

1914 planer, snitt BA 
1929 plan 1 . etg. BA 
1947 kjellerplan BA 
1922-25 planer, skjema NTH 
1 906 fasader Byark. 



Et monumentalbygg av "europeisk" 
klasse, meget godt bevart i sin 
opprinnelige skikkelse. 



Originaltegninger i Stats- 
arkivet. Fullstendig oppmåling 
av Katedralskolens bygninger 
1922-25 NTH. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser positive 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand A 

Arkitekturvurdering A 

Miljøvurdering A 

Prioritering Fredet 



Bygget for Thomas Angells midler, 
gesimsen bærer inskripsjonen 
"Monumentum pietatis Thomæ Angell". 
Et opprinnelig utkast av J. D. 
Berlin ble forkastet, og de endelige 
tegninger laget av den kjente 
danske arkitekt, professor 
Harsdorff . 



Dato 
Sign 



19.3.72 
L.R. 



Qate Munkegaten 


nr. g 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur A. E . Erichsen: Trondhjems katedralskoles Historie. 
G. Kavli: Trønderske Trepaléer. 

Due, Erichsen og Overås: Trondheim katedralskoles histo- 
rie 1152-1952. 
Grimelund og Wallem: Katalog 1926. 
Ingrid Pedersen:Smaksskif tninger i Trdndersk arkitektur 1 780-1 91 0. 

Kilder Videnskabsselskabets arkiv. 
Branntakster 1787- 



Tidjiflere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie Katedralskolen (latinskolen) lå tidligere på 
en tomt i nåværende Kongsgårdsgate , nord for Waisenhuset. 



Reguleringsplan 625 Byggelinjer i samsvar med nåværende bebyggelse. 

Til hinder Nei 
tor bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONOHEIM Bebyggelse 



Gat* Munkegaten nr. 9 
Bategnataa 


Eier 1970 Prosch, R. og Berg, S. 

Takst kr. 1 40.000 Areal tomt 320 m 1 . bygninger 

Bruk kontor, bolig. 


m 1 


Oppført tidligst 1 846 senest 


omkring 


KJEM »M*n 

Siste brann Tidligere branner 1708, 1681 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype Hjdrnegård. Port til Munkegt., 


inngang fra portrom. 


Hovedmål 20 x 6/7 x 9 + bakbygninger 


Etasjer 2 


Grunnmur PllSSet 
Vegger Pusset tegl 


Kjeller under f ldyen mot 
Erling Skakkes gate. 


Tak Saltak, glasert tegl 




Eksterier Imitert kvader i 1. etg., glatt puss, enkel vindusomram- 
ming i 2. Pseudorokokko portal. Sene 1800-talls vinduer. 


interiør Empire, med innslag av pseudo-rokokko fra 1900-tallet. 


Gardsplass, 

uthus Gårdsrommet sterkt preget av nyere tilbygg. 


Ombygging 

1906 Kjeller under sidefldyen. 
1912 Tilbygning, trapperom. 
1935 Ny sidefldy mot ost. 


( iUU ^Ufvrt) 


Tegninger, oppmélinger 

1906 sidefldy BA 
1935 planer BA 

Sidefldyen mot nord for og etter forandring, plan, snitt 
og fasade 1906. BA. 
Planer 1. og 2. etg., snitt og fasade av ny dstfldy 1935. BA 


Oppfort etter brann i 1846 og inn- 
føring av murtvang. Enkel, fornem 
pussarkitektur. Hele husrekken ned 
til Torvet er meget verdifull som 
gatevegg - Trondheims empire- 
kvartal . 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser positivt 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A 




Prioritering Bevaringsverdig C 




Dato 19.3.72 
Sign L.R. 



Gate Munkegaten 



nr. 9 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



P.Schbnning: Træk av Trondhjems topografiske historie. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 567 Forutsetter g a t eutvid e 1 s e , byggelinjer trukket 
tu hinder tilbake 2-3 meter på begge sider. 

(or bevaring? Ja . 



Fremtidige planer 



Plan 1 . etg. 1935 1 :200 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelsa 


Munkegaten nr. 1 1 




Takst kr. 
Bruk 


Trondheim kommune 

1 J- 1 1 l i V. XIII IX V 1 1 II 1 1 *«4 l IU 

65.000 Areal tomt 173 m J . bygninger 

Bolig 




Oppført 


tidligst 1 846 senest 


omkring 


KJENT ANTATT 

Siste brann 1846 Tidligere branner 1708, 1681 


Byggherre 
Arkitekt 


Stykkjunker Brandt 


Oppr. bruk Bolig 


Plantype 


Rektangulær 4-romsplan, inngang fra portrommet. 


Hovedmål 


9 x 9,5 + bakbygninger 


Etasjer 2 + loftsrom 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset 
Malt tegl 


Kjeller under hovedhuset. 


Tak 


Saltak, tegl 




Eksteriør 


Enkel murfasade uten ornamentering . Port med overlys. 
Vinduer fra slutten av 1800-årene. 


Interiør 


Empire 




Gårdsplass, 
Uthus 


Smårutede vinduer mot bakgård. Trang gård, bakbygninger 
av tre. Vannpost. 



Ombygging 



1938 Antagelig ombygget i forbindelse med oppmåling. 



Tegninger, oppmålinger 

1938 planer 1 :50 BA 



Oppfort etter brannen 1846 og inn- 
føring av murtvang. Tomten har tid- 
ligere vært en del av naboeiendom- 
men i sor. Huset skiller seg ut 
som mer anonymt og ndkternt enn 
naboene, men av hoy håndverksmessig 
kvalitet. Fint innslag i miljdet. 



Ønskelige forandringer 

Portens platekledning bor 
fjernes . 



Omgivelser positivt 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering A 

Prioritering Bevaringsverdig C 



Dato 20.3.72 
Sign L.R. 



Gate 



Eldre bilder 



Litteratur 



11 



Foto 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gat* Munkegaten nr. 1 3 

Betegnelse 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 70.000 Areal tomt 1 98 m J . bygninger 
Bruk 


m' 


Oppført tidligst 1 846 senest 


omkring 


kjent Mrnui 
Siste brann 1846 Tidligere branner 1827, 1708, 1681 


Byggherre Blikkenslager 0. A. Moxness 

Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig 


piantype Todelt plan med midtport. 




Hovedmål 16x7 


Etasjer 2 


Grunnmur PliSSet 
Vegger Pusset tegl 


Kjeller under nordre del, 
grunn. 


Tak Saltak, tegl 




Eksteriør Imitert kvader i 1. etg. Horisontalbånd . Empire vinduer 
og port uten omramming. 


interiør Empire. 




Gardsplass, En del smårutede vinduer mot bakgård. Uthus i tre, 
uthus utkraget 2. etg. Heller, vannpost. 


Ombygging 

1867, 69, 73. Anfort i Bygningsrådets protokoll. 


Tegninger, oppmalinger 

Ingen. 


Oppfort etter brann 1846 og inn- 
føring av murtvang. Enkel, verdig 
pussarkitektur, verdifull del av 
Trondheims " empirekvartal" . 


Ønskelige forandringer 


Omgivelser positivt 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand A 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A 




Prioritering C 




Dato 20.3.72 
Sign L.R. 



Qate 

Eldre bilder Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegaten 

Betegnelse 


nr. 15 




Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 165.000 Areal tomt 289 m^ 
Rnik Knntnr Vinl i n 


bygninger 




Opptart 1846-47 tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 1846 Tidligere branner 


1827, 1708, 1681 


Byggherre 
Arkitekt 


Chirurg P. A. Rosted 
J. J. Gaden 


Randulf 


Oppr. bruk Bolig 


Plantype 


Hjbrnegård, tofldyet, 


dobbeltrom. Inngang fra portrom. 


Hovedmål 


17 x 8/12 x 8 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein 
Pusset tegl 

Saltak, tegl 




Kjeller Hvelvkjeller med for- 
rom c. 9,5. Under en 
del av hovedfldyen. 



Eksterier Imitert kvader, glattpusset mot veita. Hdye empire 

vinduer og port med overlys. Stdpe jernsbalkong , visstnok 
opprinnelig. Empirepreg. 

interior Vakre interidrer, opprinnelige ovnsnisjer og takrosetter, 
fine snekkerarbeider. 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 

1910 Innvendige forandringer. Ny inngang fra portrom. 



Tegninger, oppmålinger 

1909 planer, fasader og snitt med endringsforslag BA 



Gården oppfort etter brannen 1846 
og innfdring av murtvang. Nr. 13 
og 15 var en eiendom 1810-29. 
Den tidligere gård oppfort av 
enken Steen etter brannen 1827, 
tilhdrte Biskop Bugge 1842-46. 

Fornem empire pussarkitektur , godt 
bevart i opprinnelig skikkelse. 
Viktig del av Trondheims "empire- 
kvartal" . 



Ønskelige forandringer 

Portens utvendige kled- 
ning bor fjernes. 



Omgivelser positivt 



Vedlikeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering A 

Prioritering B 



Dato 20.3.72 
Sign L.R. 



Gate Munkegaten 



nr. 



il 



Eldre bilder 

Professor Sverre Pedersens 
arkiv NTH 



Foto 



Litteratur p. Schdnning: Træk av Trondhjems topografiske historie. IV 
Ingrid Pedersen: Smaksskif tninger i Trdndersk arkitektur 
1780-1910. 



Kilder 



Tidligere bygning Biskop Bugges gård 

brent/revet 1 846 



Kultur-, personalhistorie Gården tilhdrte organist Johan H. Berlin 1767 
1807. Ved brannen tilhdrte den Biskop Bugge. Arkitekt J. J. 
Gaden har bygget flere av murhusene i brannstrdket . 



Reguleringsplan 567 Byggelinjen mot Munkegr. avviker ubetydelig fra 
Til hinder nåværende bebyggelse. 

tor bevaring? Neppe . 



Fremtidige planer Regulert til offentlig bebyggelse, foreslått til 
fremtidig rådhus. 



Plan 1 . etg. 1909 1 :200 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Munkegaten n r. 17 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Trondheim kommune 

600.000 Areal tomt 907 m', bygninger 

Kontor (helserådet) 


m 1 


Oppført 


tidligst 1 846 senest 


omkring 


KJENT »KT»T1 

Siste brann 1846 Tidligere branner 1 708, 1681 


Byggherre 
Arkitekt 


Kaptein Pohlmann Leslie 


Oppr. bruk Bolig 


Plantype 
Hovedmål 


Hjornegård, to fldyer. Langsgående korridor i hoved- 
fløyen. 

20x8/15x6,5 / sidefldy E , a8ie r 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein og tegl 
Pusset tegl, delv. slemmet 


Kjeller Liten hvelvekjeller 
c. 9,0 


Tak 


Saltak, tegl 





Eksteriør Enkel pu s sd et a 1 j eri ng , horisontalbånd og felt under 
vinduene. Vinduer fra slutten av 1800-årene. 

interiør Empire 

Gårdsplass, Synlige teglvegger mot bakgården. Stort gårdsrom, heller 
uthus 0 g brostein, plen 



Ombygging 



1902 Oppforing av veranda på gårdsiden 

1916 Innvendig ombygging. Endel skillevegger fjernet. 

1949 Innvendig ombygging. Sammenslått med nr. 19 



Tegninger, oppmålinger 

1916 planer, snitt BA 
1948 planer BA 



Oppfort etter brann 1846 og inn- 
føring av murtvang. Enkel, forsiktic 
pussarkitektur. Viktig del av 
Trondheims "empirekvartal" . 



Ønskelige forandringer 

Trappen mot Munkegaten er 
uheldig utformet. 



Omgivelser positivt 



Vedlikeholdstilstand C 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering A 

Prioritering C 



Dato 20.3.72 
Sign L.R. 



Qal « Munkegaten 



nr. 17 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 

P. Schdnning: Træk av Trondhjems topografiske historie. IV 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 567 Byggelinjer i samsvar med nåværende bebyggelse. 

Til hinder 

for bevaring? Nei 

Fremtidige planer Regulert til offentlig bebyggelse, foreslått til 
rådhus eller teater. 

Plan 1 . etg. 1916 1 :500 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gata Munkegaten nr. 19 
Betegnelse Matzow-gård en 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 350.000 Areal tomt 4 90 m! bygninger 

Bruk Kontor 


m ! 


Oppført tidligst 1846 senest 


omkring 


KJENT »M«n 

Siste brann 1846 Tidligere branner 1708, 1681 


Byggherre Kjdpmann Chr. Lein 

Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig 


piantype Midtgang shus , dobbeltrom, sidefldy mot veita 


Hovedmål 20 x 10 / 27 x 4,5 


Etasjer 2 


Grunnmur PllSSet 
Vegger Pusset tegl 


Kjeller Hvelvet 


Tak Saltak, skifer og tegl 





Eksteriar Glattpusset vegg med horisontalbånd og enkel pussom- 

ramming. Nyere dor og vinduer. Sidefldyen enklere utstyrt. 
Empirepreg. 

Interiør 



Gårdsplass, Upussede vegger mot bakgård. Kuppelstein og heller, 
uthus Svalgang på sidefldyen. 

Ombygging 

1899 Forandring av sidefldy og loft 
1909 Forandring og reparasjon 
1916 Forandring 
1944-49 Diverse endringer for helserådet 



Tegninger, oppmålinger 

1899 Plan 1 . etg, 
1909 Planer BA 
1948 Planer BA 



BA 



for Munkegt. 17 og 19. 
Munkegt. 17 og 19 BA 



Plan l.etg. for og etterendring 
1899. BA 1909 planer for og 
etter endring. BA 1916 to snitt 
BA 1 916 Loftsplan og 2. etg. plan 
BA 19T8~ 0ppmåling 1 . og 2. etg. 



Oppfort etter brannen 1846, og inn- 
fdring av murtvang. Enkel, forsiktig 
pussarkitektur . Meget viktig som 
del av Trondheims "empirekvartal" 
og som nabo til Hornemansgården. 




Ønskelige forandringer 



Omgivelser Positivt 



Vedlikeholdstilstand 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering A 

Prioritering C 



Dato 
Sign 



20.3.72 



Gate Munkegaten 


nr. 19 






Eldre bilder 


Foto 







Litteratur 

P. Schonning: Træk fra Trondhjems topografiske historie. IV 
Henry Berg: Artikkel i Arbeider-Avisa 20.3.54. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie En tidligere gård på tomten har gått under 
navnet "Fuggelsangen" 

l^^cc /"y/C 

Reguleringsplan 567 Byggelinjen mot Munkegaten i samsvar med 
Tii hinder bebyggelsen 

for bevaring? Nei 

Fremtidig* planer Regulert til offentlig bebyggelse, foreslått som 
tomt til rådhus eller teater. 



Plan 1. etg. 1909 1:500 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr. 23 
Betegnelse Stiftsgården 


Eier 1970 Eiendomsdirektoratet 

Takst kr. 1 .500.000 Areal tomt m J . bygninger 

□ run i\uuycuuiiy 


rn' 


Oppfort 1774-77 tidligst senest 


omkring 


KJtNI 

Siste brann Tidligere branner 


UHIl 

• 


Byggherre . Otnuiier 
Arkitekt 


Oppr. bruk DOlig 

• ■ 


piantype ' Midt s a 1 spl a n 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur PuSSet. 

vegger Tommer, stående panel. 


Kjeller Delvis eldre hvelv- 
kjellere. 


Tak Valmtak, glasserte tegl. 




Eksterier p il a s t eri nnd el t , symmetrisk oppbygget barokkf asade. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

- Vinduene skiftet. Oppr. vinduer i behold i sideflby 
mot gården. 
1847 Vaktkollonaden oppfort. 


Tegninger, oppmålinger 




Oppmåling av 0. Saxe. 
1919 Oppmåling av Paulsen og Valler. 


frftfjbt 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand A 
Arkitekturvurdering A 
Miljøvurdering A 




Prioritering A 




Dato 3.9.73 
Sign L.F. 



Gate Munkegaten 


nr. 23 






Eldre bilder 


Foto 










• 


• 











Litteratur p .Schbnning : "Træk av " bd. IX 

H.Mathiesen: Stif tsgaarden i Trondhjem. 

Det gamle og det nye Tr.hjem publ . no .3, 1 91 5 
H.Mathiesen: art. i Adressa 13.12.1914 
Joh.E.Brodahl : art. i Dagsposten 5.4.24 og 20.9.24. 
Grimelund & Waltem: Katalog 1926 

Art. i Nidaros 20.2.192b: "Et 150 års minne - Stiftsgårder 

ferdigbygget 1778." 
Sverre Pedersen: Art. om gelenderet i (?) 23.12.1937. 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ton" fw.hj ■ - • H V ' 
Skjote fra 6 grunneiere fil fru Schdller 
Trondhjems Pantebok No. 8 fol. 228 a. 14. sept. 1775 

Skjote fra Stie Tbnsberg Schdller von Krogh til Staten 
Trondhjems Pantebok No. 10 fol. 228 a. 




I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Munkegaten nr. 26 
Betegnelse Phoenix, tidligere Lundgreen-gården 


Eier 1970 A/S Munkegt. 26 

Takst kr. 2 . 300.000 Areal tomt 1 387 m> bygninger 

Bruk Hotell 


rn' 


Oppfort 1914 tidligst senest 


omkring 


«jim 

Siste brann Tidligere branner 


•num 


Bvaaherre 

Arkitekt Herman Backer 


Oppr. bruk 


Plantype 

Hovedmål 36 X 1 2 + 5 , 5 X 1 1 + ^fSS" 


Etasjer 4 + loftsetasje 


Grunnmur 
Vegger 


Kjeller 


Tak Mansard med vinduer. 




Eksteriør 




Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 

1912 Plan, snitt, fasader av Lundgreengården. 

1913 Originaltegninger. 

- Div. senere tegninger. 






Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 20.8.75 
Sign L.F. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 


Munk ega ta nr. 27 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Myhrer, Margit 

340 000 Areal tomt 428 m J . bygninger 
Forretning, kontor. 


m' 


Oppfort 


tidligst 1842 senest 


omkring 1842 


Kjtm 

Siste brann 1 84 1 Tidligere branner 


«NUll 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset mur. 

Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 

Under hele. 


Tak 


Valmtak, skifer Gesimskasse 
på konsoller. 





Eksterior Godt bevart 1880 - års f orretningsgård - kraftige pilastjre 
som omramraing av butikkvinduer.Horrisontalbånd mellom 
1. og 2. etasje vinduer. 

Interiør Modernisert. Sidefløy har st. panel m. oppr. preg. 

Trefløyet port. 

Gardsplass, Støpt . 
Uthus 



Ombygging 



Tegninger, oppmålinger 



Murt tilbygg i 3« etasje på 
nordre, vestre og søndre fløy 
mot gårdsplass. 
Svært mange tilbygg, ombyg- 
ginger, påbygginger. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive. 



vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Priori*ering C 



Dato 3.9.73 
Sign L.F. 



Gate nr. 
Eldre bilder Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER 


FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Munkegaten 

Betegnelse 




nr. 30/32 




Eier 1970 Wik, Trygve 

Takst kr. 370.000 Areal tomt 535 m J . 

Bruk Forretning, kontor 


bygninger 391 m' 




Oppfort 


tidligst 


senest 


omkring 1700-tallet 


KJINI 

Siste brann 


Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 + 


loftsetasje 



Grunnmur pUSSet mur. 


Kjeller 


vegger Tommer, liggende faspanel. 




Tak Valmtak, skifer, gesimskasse. 





Eksterior 2. et.: jevnt fordelte krysspostvinduer , bred, profiler' 
omramming, kraftige overstykker på konsoller. Horisontalbånd 
butikkfasade m. pilasteromr. 3 et. mur mot gårdsplass, 
interior 1 . et . modernisert ? 2. et. ca. 1890. 

2 interessante stdpe jernsvinduer mot gårdsplass. 

Gårdsplass, Stdpt. 

uthus Tommer, st., panel 



Ombygging 

1900 
1910 

1917 
1932 
1955/61 
1971 



Fasadeendring 1. etg. Utvidelse av butikkvinduer . 

Fasadeendring. 

Mindre endringer innv. 

Forandring av butikk. 

Innredning WC. 

Fasadeendring. 



Tegninger, oppmålinger 

udat. Gårdfasade 



1900 
1910 
1932 
1917 
ca. 1940 



, snitt uthus, 
Plan- og f asadeutsnitt . 
Fasade 1 . etg. 
Fasade utsnitt. 
Planer, snitt og fasader. 
SPA 



BA 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering 

Miljøvurdering B 

Priori'ering 



Dato 4.9.73 
Sign L.F» 



Gate Munkegaten 



Eldre bilder 



30/32 



Foto 



Litteratur 



Kilder Branntakst 1797 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 

Fremtidige planer 



517 

1797 30 Hbker Knud Erichsen Bbrseth 

1. Forhus 2 etg. 3 ovner 8 fag 200 

2. Sidebygn. sbr 2 etg. 10 

3. " nord 2 etg. 10 

4. Tverbygn. vest 2 etg. 10 



1802: 480 
516 

1797 32 Carl Aschlund 



230 



1. Forhus 2 etg. 3 ovner 12 fag 400 

2. Sidebygn. sbr 2 etg. 1 ovn 3 fag 100 

3. Sidebygn. nord 2 etg. 1QQ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegata n r. 33 
Betegnelse 


Eier ig70 Drotninghaug, Hulda 

Takst kr. 1 50 000 Areal tomt 191 m! bygninger 

Bruk Forretning, bolig. 


m 1 


Oppfort tidligst senest 


omkring 1841 


Siste brann Tidligere branner 


«NUM 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset, flisbelagt. 
Vegger Tømmer, liggende panel. 

Tak Saltak, tegl , gesimskasse . 


Kjeller Under hele, utgravd 

1939 

C.5,5 


Eksterior 1. etasje modernisert. 2. etasje ca. 1880-90. Jevnt for- 
delte T-postvinduer , flat omramming. Overstykker . på 

konsoller. 

interiør Modernisert. 


Gardsplass.Støpt . 
Uthus 




Ombygging 1897 1 . etasje bjelkelag senket. 

1938 Overdekning av gårdsplass. 
1939 Utgraving av kjeller, forandring av 1. etasje. 


Tegninger, oppmålinger 

1939 Planer, snitt, fasader med endr. forslag BA. 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive . 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Priori'ering 




Dato 3-9.1973 
Sign L.F. 



Gate Munkegata 33 nr 



Eldre bilder Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent 'revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Munkegata nr. 3^-36 

Betegnelse 



Eier 1970 Kaare Domaas m/fl. 

Takst kr. 270 000 Areal tomt 376 m '. bygninger m' 
Bruk Forretning, bolig, verksted. 



Oppført 


tidligst senest 


1700 
omkring ' 


«Jim 
Siste brann 


Tidligere branner 


«Ht»n 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 + lo f t se tas j e 


Grunnmur 

Vegger Tømmer, 


liggende panel, 


Kjeller 

Under hovedbygningen. 


Tak Saltak med kobbhus, skifer. 
Gesimskasse. 





EksteriarCa. 1890 2. etasje T-post vinduer m. kannelert piiater- 
omramming horisontalbånd. Butikkfront med kraftig snek- 
kerdekor. (halve fasaden med ggdgrnjsert^f ront . JlMo t 

Interior Modernisert. 



Gårdsplass, Hellelagt. 
Uthus 

Ombygging 1882 Påtømret noen omfar mellom 1. og 2. etg. 

1899 Utgraving av kjeller under bakbygning. 
1910 Forandringer 
1925 Kobbhus 

1963 Modernisering av butikk. 



Tegninger, oppmålinger 

18 99 
1902 

1909 
1910 
1924 



Plan og snitt, utvidelse bakbygning, f asadsnitt BA 
Plan, snitt f asadeutsnitt . 
Snitt. 

Planer, snitt. 
Tegninger, kobbhus. 



1 963 Plan l .e t g. og fasade. 

ca. 19^0 SPA ? 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Priori'ering 



Dato 4.9.1973 
Sign L.F. 



Gate Munk ega ta 


nr. 3^-36 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


• 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 





Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



f^afø Mnnlf otra ta ■» O O 
viaie /luiiivtf,*! nr. ^7 

Betegnelse 


n Trim on Vi «ck ti nr <a *-» g~\ a m a /-l »-» ■« 7 1 i 
.~ < Ull I il t. Illltll, ,t 1 1 ( 1 t 1 11 1 * < 1 ni . *+ 1 

og Taraldsgårdsvei ta 1U« 


Eier 1970 A/S E. A. Smith 

Takst kr. 1 0 000 Areal tomt 1 38 bygninger 
Bruk Kontor 




Oppfort 18**3 tidligst senest 


omkring 


«JIM 

Siste brann Tidligere branner 


4Nl.IT 


Bvaahorre Høker Ole Ellincsen 
Arkitekt 


Onnr hrtik 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 + loftsetasje. 


Grunnmur Pusset 

Vegger Tømmer, stående panel. 


Kjeller 

Ja. 


Tak Saltak, skifer, gesimskasse. 




Eksterior Enkel, nyere vindu somr amm ing, 


nytt panel med profil. 


Interior Modernisert. 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 1883 Forandringer^ og tilbygging 
1912 Trapperom (i) 
1915 Div. forandringer i nr. W og kjeller. 
1932 Forandringer kjeller. 
1935 Tilbygg. 
1969 Butikk til kontor. 


Tegninger, oppmålinger 

Se Munkegata hl. 




Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive. 




vedlikeholdstilstand A . 
Antikvarisk tilstand B. 
Arkitekturvurdering - 
Miljøvurdering B 




Priori'ering - 




Dato 3.9. 1973. 
Sign L.F. 



Gate 



Munkegata 



nr. 



39 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Munkegata nr. *n Sammenhengende med nr. 39 

Betegnelse og Tarald sgård sve i ta 14 



Eier 1970 A/S E . A . Smi th 

Takst kr. k 50 000 Areal tomt k 1 2 m ! . bygninger 
Bruk Kontor 


m' 




Oppført tidligst senest 




omkring 18*41 


KJtNl 

Siste brann Tidligere branner 




ANT ATI 


Byggherre Ellef Sommer 
Arkitekt 


Oppr. bruk 




Plantype 






Hovedmål 


Etasjer 


2+ loftsetasje. 


Grunnmur 

Vegger Tømmer, stående panel. 


Kjeller 


Under hele c . .0 


Tak Saltak, skifer, gesimskasse. 







Eksteriør Nyere , profilet panel, nye vinduer med hele ruter, prof. 
oraramming. 



Interiør Modernisert. 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 1883 Utgraving av kjeller,murfløy i gården, div. innv. 
forandringer. 
1912. Div. 
1915. Div. 

1935 og kO Tilbygg i gården. 
1951 Div. 

1956. Butikk til kontor, ny inngang fra Munkegata. 



Tegninger, oppmålinger 



1912 

1915 
19^0 
1924 
1950 



Plan loftsetasje. 

planer og fasade med endr. forslag 



BA 



Planer, snitt, 



Oppmåling 1:10 av vindusoverstykke SPA 
Planer og snitt av nr. 39 og Taraldsgårds- 

veita 14. 



1956 Fasad e av nr. 39 



Snskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive . 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering - 

Miljøvurdering B 

Priori'ering 



Dato 3.9.1973 
Sign L.F. 



Gate 



Munkegata 



nr. hl 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr. 44 med tillagt nr. 42 
Betegnelse og Ravelsveita 2. 


Eier 1970 Lefstad, Ola 

Takst kr. 440.000 Areal tomt 557 m >. bygninger 
Bruk 


m' 


Opptart tidligst senest 


omkring 


KJIN1 

Siste brann Tidligere branner 


ANl»tt 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 (3 mot gårdspl.) 


Grunnmur pUSSet mur. 

vegger tommer, faspanel (st. panel 

mot vest ) . 
Tak Saltak, tegl, gesimskasse. 


Kjeller 

under hele. 



Eksterior Nr. 42 - 2. et. jevnt fordelte 2-f agsvinduer m.flat om- 
ramming. Ligg. faspanel. 1.et. butikkfront. Nr. 44 2. et. rik 
snekkerdekor, T-postvinduer. 1.et. butikkfront. 

interiør Modernisert. 

Gårdsplass, 

uthus Bakgårdsbebyggelse i mur, 3 etg. 



Ombygging 

1873,80 - 

1882 Reparasjon etter brann. 

1892 Forandring i butikk. Kjeller utvidet. 

1910 Murbygn. i bakgården. 

1915 Munkegt.42 og Ravelsveita 2 innlemmet. Veithuset endret 

..o™ nx u i u x. °9 utvidet. 

1933 Utvidelse av butikk, ny trapp. 

1949-62 Div, ominnredninger. 



Tegninger, oppmålinger 1892 Plan 1. etg., kjeller, snitt. BA 
1910 Planer og snitt. 

1915 Planer og snitt (Joh. Christensen) BA 

1933 Tegn. ny trapp. 

1951 Planer. 

1960 Planer og snitt. 



1. et. nr. 42: Marmorert himling, 
nå innkledd. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser p ositive 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering - 

Miljøvurdering B 

Prioritering 



Dato 4.9.73 
Sign L.F. 



Gat « Munkegaten 






nr. 44 








Eldre bilder 


Foto 








Litteratur 


Kilder 

• 








* 






Tidligere bygnir*g 
brent/revet 






• 








Kultur-, personalhistorie 






• • B 




• 


• 




• 


• 











Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr. 46 

Betegnelse 


Eier 1970 Hansen, Lars, og Galtung, Otto 

Takst kr. 270. 000 Areal tomt 311 m> bygninger 
Rrnk Fnrrptni nn. Vnn+nT- hnl i n 

bf UK 1 Ull C LIIXIIU 1 IWllUwi, x ±.*~] 


m' 


Oppfort tidligst senesl 


omkring 


«JINl 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 + loftsetasje 


Grunnmur ikke synlig over bakken, 
vegger Tommer, liggende faspanel. 


Kjeiier under hele huset. 


Tak Saltak, skifer, gesimskasse. 
Kobbhus . 




Eksterior Jevnt fordelte krysspostvinduer, flat omramming. Over- 
stykker på konsoller. 1. et. moderne butikkfront og 3 et. mur 
mot gårdsplass. 

interior modernisert. 


Gérdspiass, brostein, heller, 
uthus 3 et. mur. 




Ombygging 

1871 
1875 

1917 Ny trapp, kobbhus. 

1918 Nye trapper. 

1933 Fasadeendring, endring i 1. etg. 
1948 Nye trapper. Rom i 2. etg. til kontor. 
1957 Forandring av h jdrnebutikk. Trapp fjernet. 


Tegninger, oppmålinger 

1917 Planer, fasader. BA 
1922 Plan loft. 
1933 Kjellerplan og fasader, 
ca. 1940 SPA? 






Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 


• * 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering D 

Prlori'ering 




Dato 3.9.73 
Sign L.F. 



Gate Munkegt, 



nr. 



46 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder x ) Branntakst 1797 

1803 
1807 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige planer 



x) 1 797 Munkegaden 
520 

Kamininspektor Ibsen 

1. Forhus 2 etg. 4 ovner 17 fag 800 
M.q. 46 2. Sidebygn. nord 2 etg. 50 
3. Stabbur 2 etg. 50 

"900" 

520, som eies af Daniel Hveding, er den 
23 Novemb. 1803 taxeret - 3000 rd. 

Munkeqaten 46 

Kiobmand Daniel Hveding. 

1811 - 23.3. (for 5000,-) 

a. Forhus 6500 

b. Sidebygn. sdr 1000 

c. do. nord 1 500 

9000 

20. Kiobmand Daniel Hveding 

46 a. Forhus 2 etg. 29 x 1 1 alen 21 Fag 
1Qn7 9 værelser, 8 ovner, hvelvkjeller 3600 

-Lh^- b. Sidebygn. sdr 2 etg. 15 x 5 alen 

1 Fag 500 
c. Sidebygn. nord 2 etg. 13 x 6 alen 

6 Fag 2 værelser kjdkken 900 
" 5000 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



r a » 0 Mnnl^onat on 
\jdie i>iUiiNcy a Lell 

Betegnelse Lykke-gården 


nr 4fi 

nr. o 






Eier 1970 A/S Lykkegården 

Takst kr. 280 . 000 Areal tomt 355 rn'. 

Bruk Forretning, kontor 


bygninger 


m' 




Oppfort tidligst 


senest 




omkring 


KJlNl 

Siste brann 1681 Tidligere branner 


• 






Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 


2 + loftsetasje 


Grunnmur pUSSet mur. 

vegger tommer, ligg. faspanel. 




Kjeller 


under hele, inkl. 
gårdsplass, ca. 6,0. 


Tak Saltak, skifer, kobbhus, 
kasse på konsoller. 


gesims- 






Eksteriør 2. et. jevnt fordelte 
1. et. moderne butikk. 


T-postvinduer, 


omramming ca. 1890. 

« 



interier modernisert. 



Gårdsplass, innebygget i forretning. 

uthus Pakkhus i 3 etasjer mot Geitveita. x) 



Ombygging 

1790-årene. Hustaksten stiger fra 100 til 250 rdlr. 



1809 Påtdmret i Hdyden, nye vinduer, forbedret . Takst 

1894 Murutbygg i garden, endringer innv. 

1901 Kvistleilighet. 

1912 Forandring. o Utvidet kjeller 

1918 Tilbygg i gården 

1930 Kjeller utvidet. 

1934/36 Forandring av lager og innkjdrsel, og fasade. 

1948 Kobbhus. 

1952 Fasade-endring. 

1957 Nytt tilbygg i gården. 

1962 Ominnredning 2. etg. 



Eier 

Niels Berg, 
1800-3400. 



Tegninger, oppmalinger. 

1894 planer, snitt. BA 
1902 planer, snitt. " 
1918 plan l.etg., snitt. BA 
1930 plan kjeller, snitt. 
1939 tegn. lagerbygning. 
1945 fasade og loftsplan. 
1955 fasade. 
1962 plan 2. etg. 
ca. 1940 SPA? 



x) Symmetrisk fasade m. portrekke på 
midten. Hov grunnmur. Tommer 
(sinkelaft), st. panel. Takrytter 
med telttak, saltak, tegl. Midt- 
posthengsl. vinduer, 6 ruter i 
hv. fag. 

REVET 1974 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering 

Miljøvurdering B 

Priori'ering 



Dato 
Sign 



4.9.73 
L.F. 



Gate Munkegaten 


nr. 4 5 


Eldre bilder 


Foto 

• 


Litteratur 




r» O 0 1 1 U I n 1 ± l ly • ixcgis. av 


It 



Kilder 

Branntakst 23.12.1809. 



Tidligere bygnmg Ingen kjent brann siden 1681. Huset kanskje fra 

brent/revet for 1700. 

Kultur-, personalhistorie Auksjon 1720: "Salig Mons Skrædders. efterladte 
Plads." Tilhdrte skredder Mogens Blix 1687. . . 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr. 50 

Betegnelse 

Eier 1970 Sundby, Oskar 

Takst kr. 200.000 Areal tomt 270 m! bygninger m' 

Bruk Butikk 

Oppfort 1 81 0 tidligst senest omkring _____ 

HJ1NI «M14IT 

Siste brann Tidligere branner 

Byggherre Mandix Oppr. bruk bolig 

Arkitekt 



Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 + loftsetasje 


Grunnmur PuSSet mUT . 


Kjeder ' under hovedbygn. og 


vegger Tommer, ligg. faspanel. 


delvis gårdsplass 




Cd* C • 


Tak Saltak, skifer, kobbhus, gesims- 




kasse. 





Eksteriør 2. et. ca. 1890. Symmetrisk plasserte T-postvinduer, rik 
snekkerdekor omramming. Horisontalband . Moderne butikkfront. 



interior Modernisert. 

Gårdsplass, heller, brostein, 
uthus Sidebygning i mur. 

Ombygging 

1892-93 Stor ombygging. Utvidelse av kjeller og sidefldy. 

Fasadeombygging . Inntrukket dor. Flytting av skille- 
vegger. 

1954 Sammenslåing av butikker. Ny inngang ved sydgavlen, 

nytt trapperom. 
1969 Bredere port mot veita. 



Tegninger, oppmålinger 

1892 Planer, snitt, fasade, med endringsforslag. BA 
1954 Planer, fasade. " 
ca. 1940 SPA? 



Ønskelige forandringer 

Omfatter ogsa bygning mot Geitveita: 
2. et., tommer, saltak. Mot veita 
ligg. faspanel, mot gårdspl. st. 
panel. Port i 2. et. Sidefldy i 

bruk som bolig. Svært dårlig vedlike}- 0m 9 ivelser Positive 
holdt. 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Priori'ering C 



Dato 
Sign 



4.9.73 
L.F. 



Gate Munkegaten 


iw-50 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 

Branntakst 8.12.1810 

• 




Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


• ' • • • 

» ' Xi ti 1 ■ J 

• > t K 


Reguleringsplan 
Til hinder 




tor bevaring? 


• 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 






Bebyggelse 


Gate Munkegaten „r. 


52 






"T _ l_ \T2 M i . A/C 

Eier 1970 Johan Vinje A/b 

Takst kr. 150.000 Areal tomt 189 m! bygnir 

Bruk Forretning, kafe. 


ger 


m' 




Oppfort tidligst 


senest 





omkring 


KJINI 

Siste brann Tidligere branner 






«Nlail 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 


2 + loftsetasje 


Grunnmur Pusset IHUI. 

vegger Tommer, ligg. faspanel (mot 

gårdspl. st. panel) 
Tak Saltak, skifer. 


Kjeller 


under hele huset. 



Eksterier 2. et. jevnt fordelte krysspostvinduer, sen empireomram- 
ramming. Brystningsf elt . Overbord på konsoller. Horisontalbånd. 
Butikkfront med frodig pilasteromramming . 

interior Modernisert. 



Gårdsplass, Stopt, svært trang, rotet. 

Uthus 



Ombygging 

1872 - 

1896 Innredning av kjeller. Små endringer 1. etg. 

1932 Mindre endring 1. etg. 

1935 Murtilbygg på gårdsplassen. 

1950 Ominnredning 2. etg. 

1956 Lager utvidet. 



Tegninger, oppmålinger 

1896 Plan 1. etg. og kjeller, snitt. BA 

1932 Plan 1 . etg. 

1934 Plan 1. etg. og kjeller, snitt (nr. 52 og 54). 

1950 Plan 1. etg., snitt, kjellerutsnitt (nr. 52 og 54). 

1 956 Plan 1 . etg. 



• • • 


ønskelige forandringer 

Vedlikehold, 
skilting. 




Omgivelser 




Positive . 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 4.9.73 
Sign L.F» 



Gate Munkegaten nr - 52 



Eldre bilder 


Foto 










• 





Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



Branntakster: 

1777: Underof f icier Rasmus Elberg 1. Forhus 20 

2. Uthus 10 
30 

1787: Rasmus Elberg 1. Forhus l.etg. 1 ovn, 1 fag 40 

2. Skjul og bod . U) 

50 

1797: Guldsmed Theodorus Tiller 

1. Forhus 2 etg., 3 ovner, 7 fag 270 

2. Tverbygn. mot vest 2 etg., 7 fag 80 

350 

1807: Guldsmed Tiller 

1. Forhus 2 etg. 24 x 12 alen, 15 fag, 

7 værelser, 4 ovner, kj., bj.kj. 900 

2. Tverbygn. 2 etg. 20 x 5 alen, 

2 værelser, 2 ovner, verksted 600 

1500- 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Munkegaten 

BeteaneK*» 


nr. 54 




Eier 1970 Johan Vinje A/S 

Takst kr. 90 . 000 Areal tomt 119 m J . 

Bruk Forretning, kafe. 


bygninger 


rn' 


Oppfort tidligst 


senest 


omkring 


•SJINl 

Siste brann Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 + loftsetasje 


Grunnmur Pusset mur . 

vegger Tommer, ligg» faspanel. 




Kjeiier under hele tomten. 


Tak Saltak, skifer. 







Eksterior 2. etg. jevnt fordelte vinduer m. hele ruter. Senempire 
omramming. Overbord på konsoller. Horisontalbånd. Frodig pilas- 
teromramming av butikkvinduer . 

interior Modernisert. 



Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 

1808 Nytt tak, forbedret, ny tverrbygning . Takst 500 rdlr. 
1883 Forandring av kjeller. 

1903 Fullstendig forandring av l.etg. og kjeller. Alle skille- 
vegger fjernet. Kjeller under hele tomten. Lyssjakt. Nytt 
f asadeutstyr. 

1928 Forandring av butikkinnredning . 



Tegninger, oppmålinger (se Og S å nr. 52) 

1903 Planer, snitt, fasade. BA 
1928 Plan 1. etg. 





Ønskelige forandringer 



Omgivelser Positive 



Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

PriorPering 



Dato .4.9.73 
Sign L.F. 



Gate Munkegaten 


nr. 54 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 



Kilder 



II. 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
(or bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 
Gate Munkegaten nr. 56" 



Betegnelse 



Eier 1970 Olaf Hegge 

Takst kr. 100 000 Areal tomt 126m'. bygninger 
Bruk Forretning, bolig 


m' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Piantype Midtgang, butikk på hver side. 




Hovedmål 10 x 6 


Etasjer 2 + loftsetasje 


Grunnmur Pusset, mur 

Vegger Tømmer, liggende panel 

Tak Saltak, tegl, 3 kobbhus 
gesimskasse på konsoller 


Kjeller 

Under hovedhus og 

nordfløy 

ca. c. 5,0 



Eksterier Symmetrisk oppbygget fasade, ant. 1897. Frodig 

snekkerdekor . T-post vinduer m. pilasteromramming, veksel- 
vis tympanon- og segmentf ormede overstykker. 

Interier Modernisert 



Gardsplass, Støpt 

Uthus 2 etasjer rundt hele gården, innredet til bolig. 
Ombygging 

1878 - 

1897 Hovedombygging, utvidelse av kjeller. 
1903 Kjellertrapp, melkutsalg i kjelleren. 



Tegninger, oppmålinger 

1897 planer, snitt 

1903 plan og snitt kjeller 



Et av de beste eksempler på 
f orretningsgård i tre fra 
1890-årene. 



Ønskelige forandringer 

Skilting i større sam- 
svar m. eksteriør. 



Omgivelser 

positive 



Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand Q 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering A 

Prioritering r 



Deto 10.9.1973 
Sign L.F. 



Gate Munk ega ten 



II. 



Eldre bilder 

Foto E. Olsen. Fra øst THF 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder 
lor bevaring? 



Framtidig* planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr. 58/60 

Betegnelse 


Eier 1970 Junge, Bjarne og Yngvar 

Takst kr. 275.000 Areal tomt 359 m'. bygninger 

Bruk Forretning 


rn' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 + loftsetasje 


Grunnmur pUSSet mur. 

vegger tommer, ligg. faspanel (1. et. 

glass ) . 

Tak saltak. Nr. 58 skifer, nr. 60 tegl, 
gesimskasse, kobbhus. 


Kjeller under hele 58 og 60, 
og hovedbygn. Gjetveita 11 
c. 4,5 



Eksteriør Jevnt fordelte vinduer m. hele ruter, på nr. 58 ny omram- 
ming, nr. 60 sen empire-omramming . Ny butikkfront. 



intenor Modernisert. 
Gårdsplass, Hellelagt. 

uthus Sidefldy i 3 et. i nr. 58 sidefloy i mur bolig. 



Ombygging 

1864 - 

1893 Ny kjeller og senket bjelkelag (58). 

1898 Kjeller under bakbygn. (58). 

1918 Forandring (begge). Overdekn. av gårdsplass. 

1934 Kobbhus (58). 

1971/72 Fasadeendring 1. etg. modernisert. 



Tegninger, oppmålinger 

1918 Planer, snitt, fasader. BA 

1913 Planer, snitt (60). 

1934 Plan 1 . etg. 
1953 Fasade. 

1958 Fasade, loftsplan. 

Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 

Vedlikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering ~ 
Miljøvurdering 

Prioritering Q 



Dato 
Sign 



10.9.73 
L.F. 



Gate Munkegaten 




58/60 






Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 

• • • • ' ' f * 


« • 

Tidligere bygning 
brent/revet 




■ * • 
* 


• 




Kultur-, personalhistorie 


• 




• 




Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 




* 

* • 






Fremtidige planer 










• 

Branntakster : 










1777: Jens Jensen Holk 




• 






1 . Forhus 20 

2. Skjul 10 

30 




• • 






• i 

1787: Jens Johnsen Holches Enke 


Elisabeth Olsd. 






1. Husebygn. 1 etg. 3 fag 

2. Skjul 


2 ovner 30 
40 







ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Munkegaten nr. 62 

Betegnelse 


Eier 1970 Jermstad, Arne 

Takst kr. 1 DU . 000 Areal tomt 1 1 V m. bygninger 

Bruk Forretning, kontor, verksted 


m 


Opptart tidligst senest 


omkring 1681-82 


«JINl 

Siste brann 1681 Tidligere branner 




Byggherre Jan WeSSeJ. 

Arkitekt • 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset mur. 

vegger Tommer, ligg. faspanel. 


Kjeller Hvelvkj eller nevnt 
1807. 


Tak Saltak (valm) tegl. 




Eksterior 2. et. jevnt fordelte T-postvinduer, flat profilert om- 
ramming. 1. et. moderne butikkf asade. Vekselpanel i port. 
Murt mot gårdsplass, eldre empirevinduer . 

imerior Modernisert. 


Gårdsplass, hellelagt. 

Uthus 




Ombygging 

1751? Hustaksten oker fra 75 til 100 Rdlr. 

1782 Påtomret nogle omfar. Takstokning 100 til 120 Rdlr. 

1792 Takst dket til 180 Rdlr. 


Tegninger, oppmålinger 


Ingen brann siden 1681. Deler av 
huset sannsynliqvis fra 1681, men 
senere påbygget og endret. 
Munkegaten 60 fraskilt 1886. 


Ønskelige forandringer 


Gjetveiten 11 tilhdrte denne eien- 
dom 1789-1806 og 1849-1886. 


Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 


,, 


Dato 10.9.73 
Sign L • F • 



Gate Munkegaten 62 



nr. 62 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 

" 0. Schonning: "Træk av 

Kat. til hist. utstilling 1897 
Adresseavisen 1839 (1939?) no, 



bd. IX 
(Kr. Koren) 
104. 



158 



Kilder 



Branntakst 1777, 1807. 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie Tilhorte Jan Wessel for 1682. 

Louis Phillippe bodde i- h jbrneværelset i 2. etg. i 1795, i 
Madame Holmbergs gjestgiveri. Huset tilhorte Nordlands- 
farere i 100 år. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 



